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บ ห น ้ า 

American Power Conversion Corporation (APC) 

เป ็ น ผู ้ น ํ า ใน ป ร ะ เท ศ แ ล ะ ต ่ า ง ป ร ะ เท ศ ใ น ก า ร ผล ิ ต ส ิ น ค ้ า อ ั น ท ั น ส ม ั ย ค ื อ 

เค ร ื ่ อ ง จ ่ า ย ไฟ ฟ้า ส ํ า ร อ ง แบ บ ต ่ อ เน ื ่ อ ง ส ว ิ ท ช์ ส ํ า ร อ ง ซอ ฟ ต ์ แว ร ์ ค ว บ ค ม ก ร ะ แส ไฟ 
แล ะ อ ุ ป ก ร ณ์ ท ี ่ เก ี ่ ย ว ข้ อ ง อ ื ่ น ๆ ผล ิ ต ภั ณ ฑ์ 

ขอ ง “0 ช่ ว ย ป ้ อ ง ก ั น ฮา ร ์ ด แว ร ์ ซอ ฟ ต ์ แว ร ์ 

แล ะ ข้ อ ม ู ล จ า ก ก า ร แป ร ป ร ว น ขอ ง ก ร ะ แส ไฟ ฟ้า ใน ส ํ า น ั ก ง า น ขอ ง ธุ ร ก ิ จ แล ะ 

ขอ ง ร ั ฐ บ า ล ท ั ่ ว โล ก 


เค ร ื ่ อ ง จ ่ า ย ไฟ ฟ้า ส ํ า ร อ ง แบ บ ต ่ อ เน ื ่ อ ง (ป PS) ขอ ง APC 

ได ้ ร ั บ ก า ร อ อ ก แบ บ ขึ ้ น เพ ื ่ อ ป ้ อ ง ก ั น ค อ ม พ ิ ว เต อ ร ์ แล ะ อ ป ก ร ณ์ 

อ ิ เล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส ์ อ ั น ม ี ค ่ า ขอ ง ค ุ ณ จ า ก ภา ว ะ ไฟ ด ั บ ไฟ ห ร ี ่ ไฟ ต ก แล ะ ไฟ ก ร ะ ชา ก ป PS 
จ ะ ก ร อ ง ค ว า ม แป ร ป ร ว น เล ็ ก น ้ อ ย 

ขอ ง ก ร ะ แส ไฟ ท ี ่ เข ้ า ส ู ่ อ า ค า ร 

แล ะ ค ุ ้ ม ก ั น อ ุ ป ก ร ณ์ ขอ ง ค ุ ณ จ า ก ก า ร แป ร ป ร ว น อ ย ่ า ง ม า ก ขอ ง ก ร ะ แส ไฟ 

โด ย ก า ร ต ั ด ก า ร ร ั บ 

ก ร ะ แส ไฟ จ า ก ส า ย ไฟ ฟ้า ท ี ่ เข ้ า ม า ใน อ า ค า ร ป PS 

จ ่ า ย ก ร ะ แส ไฟ อ ย ่ า ง ต ่ อ เน ื ่ อ ง จ า ก แบ ต เต อ ร ี ่ ภา ย ใน จ น ก ว ่ า ก ร ะ แส ไฟ ท ี ่ เข ้ า 

ส ู ่ อ า ค า ร จ ะ ก ล ั บ ค ื น ส ู ่ ร ะ ด ั บ ท ี ่ ป ล อ ด ภั ย ห ร ื อ จ น ก ว ่ า แบ ต เต อ ร ี ่ จ ะ ห ม ด 


1: ก า ร ต ิ ด ต ั ้ ง | 


I ก ร ุ ณา อ ่ า น แผ ่ น ค ํ า แน ะ น ํ า เพ ื ่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ก ่ อ น ท ํ า ก า ร ต ิ ด ต ั ้ ง ป 0 ธ 














ก า ร แก ะ ก ล อ ง 

เม ื ่ อ ได ้ ร ั บ ป 0 ร ขอ ให ้ ต ร ว จ ส อ บ ผล ิ ต ภั ณ ฑ ์ ท ั น ท ี 150 

อ อ ก แบ บ บ ร ร จ ภั ณ ฑ ์ ส ํ า ห ร ั บ ผล ิ ต ภั ณ ฑ ์ ขอ ง ค ุ ณ อ ย ่ า ง แข ็ ง แร ง 

ท น ท า น อ ย ่ า ง ไร ก ็ ต า ม อ า จ เก ิ ด อ ุ บ ั ต ิ เห ต ุ แล ะ ค ว า ม เส ี ย ห า ย ขึ ้ น ได ้ ใน ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร ขน ส ่ ง 
ห า ก ผล ิ ต ภั ณ ฑ ์ ได ้ ร ั บ ค ว า ม เส ี ย ห า ย 

ก ร ุ ณา แจ ้ ง ให ้ ผู ้ ขน ส ่ ง แล ะ ผู ้ แท น จ ํ า ห น ่ า ย ท ร า บ 

ส า ม า ร ถ น ํ า ก ล ่ อ ง ไป ร ี ไซ เค ิ ล ได ้ ก ร ุ ณา เก ็ บ ไว ้ ใช ้ ให ม ่ ห ร ื อ จ ั ด ก า ร ท ิ ้ ง อ ย ่ า ง เห ม า ะ ส ม 
ต ร ว จ ส อ บ ส ิ ่ ง ท ี ่ บ ร ร จ ุ อ ย ู ใน ก ล ่ อ ง ซึ ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย UPS เอ ก ส า ร ชุ ด ห น ึ ่ ง 

ซึ ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย แผ ่ น ซี ด ี ห น ึ ่ ง แผ ่ น ส า ย เค เบ ิ ล 

อ น ก ร ม ห น ึ ่ ง เส ้ น ส า ย เค เบ ิ ล ป SB ห น ึ ่ ง เส ้ น 

แล ะ เอ ก ส า ร เก ี ย ว ก ั บ ผล ิ ต ภั ณ ฑ ์ แล ะ ข้ อ ม ู ล เก ี ่ ย ว ก ั บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 


ร ุ ่ น 230: ม ี ส า ย เค เบ ิ ล |EC ส อ ง เส ้ น ม า ด ้ ว ย 


แล ะ ม ี ป ล ิ ๊ ก ไฟ เพ ื ่ อ ใช ้ ก ั บ เซ ิ ร ์ ฟ เ ว อ ร ์ ท ี ่ ม ี ส า ย ไฟ ต ิ ด อ ย ู ่ อ ย ่ า ง ถา ว ร ร ว ม อ ย ู ่ ด ้ ว ย 
A บ PS ได ้ ร ั บ ก า ร จ ั ด ส ่ ง โด ย ถอด ขั ว ต ่ อ แบ ต เต อ ร ี ่ อ อ ก 














ก า ร จ ั ด ว า ง ป PS 
a ๑ 5 vw v ณ ม a a ซ a ๑ 7 ะ vw ม 
UPS ม ี น ้ า ห น ั ก ม า ก ขอ ให ้ เล ื อ ก บ ร ิ เว ณ ท ี ่ แข ็ ง แร ง พ อ ท ี ่ จ ะ ร ั บ น ้ า ห น ั ก ขอ ง ป PS ได ้ 


อ ย ่ า ใช ้ ป PS ใน บ ร ิ เว ณ ท ี ่ ม ี ฝุ ่ น ม า ก ห ร ื อ ม ี อ ุ ณ ห ภู ม ิ แล ะ ค ว า ม ชื ่ น น อ ก พ ิ ก ั ด ท ี ่ ร ะ บ 
ก า ร จ ั ด ว า ง 0°- 40°C (32°-104°F) 


ค ว า ม ชื ้ น ส ั ม พ ั ท ธ์ 0-95% 
2.5 ซม . (1 น ิ ว ) 


J เล ร 
ฆา ร 38 
ฑ์ ” % % % X 


ก า ร ต ่ อ อ ุ ป ก ร ณ์ แล ะ ก ร ะ แส ไฟ เข ้ า ส ู ่ ป 0 ร 
แผ ง ด ้ า น ห ล ั ง ขอ ง ธ ห ค ค า - ป 58 











ง 








ร ุ ่ น 2307 ร ุ ่ น 120V/100V 


















































a I ฆ ่ ม 
1. เส ี ย บ ขิ ้ ว ต ่ อ แบ ต เต อ ร ี เข ้ า ไป อ 


2. ต ่ อ อ ป ก ร ณ์ ก ั บ ป P5 ห ม า ย เห ต : อ ย ่ า ต ่ อ เค ร ื ่ อ ง พ ิ ม พ ์ เล เซ อ ร ์ เข ้ า ก ั บ ป PS 
เค ร ื ่ อ ง พ ิ ม พ ์ เล เซ อ ร ์ ใช ้ ก ร ะ แส ไฟ ม า ก ก ว ่ า 
อ ป ก ร ณ์ ป ร ะ เภ ท อ ื น แล ะ อ า จ ท ํ า ให ้ ป PS ท ํ า ง า น ห น ั ก เก ิ น ไป 


3. เพ ิ ่ ม อ ุ ป ก ร ณ์ เส ร ิ ม ใด ๆ ล ง ใน ช่ อ ง เส ี ย บ Smart-Slot @ 


4. เส ี ย บ ป ล ั ๊ ก ไฟ ขอ ง ป 08 เข ้ า ใน ขิ ้ ว ไฟ ท ี ่ ม ี ส อ ง ขิ ้ ว ส า ม ส า ย 
แล ะ ท ี ่ ม ี ก า ร ต ่ อ ส า ย ล ง ด ิ น เท ่ า น ั ้ น ห ล ึ ก เล ี ่ ย ง ก า ร ใช ้ ส า ย พ ่ ว ง 


๒ ว น 2301: ม ี ป ล ั ๊ ก ไฟ ให ้ ด ้ ว ย ส ํ า ห ร ั บ ใช ้ ก ั บ เซ ิ ร ์ ฟ เ ว อ ร ์ ท ี ม ี ส า ย ไฟ ต ิ ด อ ย ู ่ อ ย ่ า ง ถา ว ร 
๒ ว ่ น ]20V: ม ี ส า ย ไฟ ต ิ ด อ ย ู ่ ท ี ่ แผ ง ด ้ า น ห ล ั ง ขอ ง ป 8 อ ย ่ า ง ถา ว ร 


5. เป ิ ด อ ุ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง ท ั ้ ง ห ม ด ห า ก ต ้ อ ง ก า ร ใช ้ ป 58 เป ็ น ส ว ิ ท ช์ เป ิ ด ป ิ ด ห ล ั ก 
ต ร ว จ ให ้ แน ่ ใจ ว ่ า ส ว ิ ท ช์ ขอ ง อ ุ ป ก ร ณ์ 
ต ่ อ พ ่ ว ง ท ั ้ ง ห ม ด เป ิ ด อ ย ู ่ 
จ ะ ไม ่ ม ี ก ร ะ แส ไฟ เข ้ า ส ู ่ อ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง จ น ก ว ่ า จ ะ เป ิ ด ส ว ิ ท ช์ ขอ ง ป 0 ธ 8 


6. ใน ก า ร เป ิ ด ป 5 ธ ให ้ ก ด ป ุ ่ ม ไซ บ น แผ ง ด ้ า น ห น ้ า 


บ PS อ ั ด ป ร ะ จ ไฟ ใน แบ ต เต อ ร ี ่ ใน ขณะ ท ี ่ ต ่ อ อ ย ู ่ ก ั บ ไฟ ฟ้า ใน อ า ค า ร 
แบ ต เต อ ร ี ่ จะ ได ้ ร ั บ ก า ร อ ั ด ป ร ะ จ ุ ไฟ จ ํ า น ว น 

90% ใน ช่ ว ง ส า ม ชั ่ ว โม ง แร ก ขอ ง ก า ร ท ํ า ง า น ป ก ต ิ อ ย ฮ่ ว ค า ด ห ว ั ง ว ่ า 
แบ ต เต อ ร ี ่ ขอ ง ป 8 จ ะ ท ํ า ง า น ได ้ เต ็ ม ท ี ่ ใน 

ร ะ ห ว ่ า ง เว ล า ก า ร อ ั ด ป ร ะ จ ไฟ ค ร ึ ้ ง แร ก น ี ่ 

ร ุ ่ น 120V: 

ต ร ว จ ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด ใน ก า ร เด ิ น ส า ย ไฟ ใน อ า ค า ร ซึ ่ ง อ ย ู ่ บ น แผ ง ด ้ า น 
ห ล ั ง ห า ก ส ั ญ ญ า ณ 

น ี ้ ต ิ ด ขึ ้ น แส ด ง ว ่ า แห ล ่ ง จ ่ า ย ไฟ AC ท ี ่ ป PS 

ต ่ อ อ ย ู ่ ได ้ ร ั บ ก า ร เด ิ น ส า ย ไฟ อ ย ่ า ง ไม ่ ถู ก ต ้ อ ง ก ร ุ ณา อ ่ า น ส ่ ว น 

ก า ร แก ้ ไข ป ั ญ ห า ใน ค ุ ่ ม ื อ น ี ่ 


7. เพ ื ่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ย ิ ง ขึ ้ น ส ํ า ห ร ั บ ร ะ บ บ ค อ ม พ ิ ว เต อ ร ์ ให ้ ต ิ ด ต ั ้ ง ซอ ฟ ต ์ แว ร ์ 
PowerChutePlus® เพ ื ่ อ ค ว บ ค ุ ม แล ะ 
ว ิ น ิ จ ฉั ย ก ร ะ แส ไฟ ท ี เข ้ า ส ู ่ ป 0 ธ 


ขั ้ ว ต ่ อ โด ย ท ั ่ ว ไป 


พ อ ร ์ ต อ น ก ร ม พ อ ร ์ ต ป SB8 ส า ม า ร ถ ใ ช้ ซอ ฟ ต ์ แว ร ์ ค ว บ ค ุ ม ก ร ะ แส ไฟ แล ะ ชุ ด ก า ร เช ี ่ 


























อ ม ต ่ อ ก ั บ ป PS ได ้ 

ขอ ให ้ ใช ้ เฉ พ า ะ ชุ ด ก า ร เช ื ่ อ ม ต ่ อ ท ี ่ 2560 เป ็ น ผู ้ จ ั ด ห า ให ้ 
ห ร ื อ ท ี ่ ได ้ ร ั บ ก า ร | 

อ น ม ั ต ิ จ า ก AP€C เท ่ า น ั น 





ใช ้ ส า ย เค เบ ิ ล ท ี ่ ได ้ ร ั บ จ า ก APC เพ ื ่ อ ต ่ อ ก ั บ พ อ ร ์ ต อ น ุ ก ร ม ขอ ง ค อ ม พ ิ ว เต อ ร ์ 
อ ย ่ า ใช ้ ส า ย เค เบ ิ ล ต ่ อ ป ร ะ ส า น 
ชน ิ ด อ น ุ ก ร ม แบ บ ม า ต ร ฐา น เน ื ่ อ ง จ า ก ส า ย ด ั ง ก ล ่ า ว ใช ้ ไม ่ ได ้ ก ั บ ขึ ้ ว ต ่ อ ขอ ง 


UPS 


๑7 ๑ 7 1 


ห า ก ม ี ท ั ้ ง พ อ ร ์ ต อ น ก ร ม แล ะ พ อ ร ์ ต ป SB 
จ ะ ไม ่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ พ อ ร ์ ต ท ั ้ ง ส อ ง พ ร ้ อ ม ก ั น ได ้ 








ขั ้ ว ต ่ อ แบ ต เต อ ร ี ่ ภา ย น วร ั น %7. 


อ ก 


หา 


WE 











ส ก ร ไห ร ร 


® 


ใช ้ ขั ้ ว ต ่ อ แบ ต เต อ ร ี ่ ภา ย น อ ก ใน ก า ร ต ่ อ แบ ต เต อ ร ี ภา ย น อ ก ท ี ่ เล ื อ ก 
ซื ้ อ เพ ิ ่ ม ได ้ 

เค ร ื ่ อ ง เห ล ่ า น ี ้ ส า ม า ร ถ ต ่ อ ก ั บ แบ ต เต อ ร ี ่ ภา ย น อ ก ได ้ ส ู ง ส ุ ด ไม ่ เก ิ น ส ิ 
บ อ ั น 

ส ํ า ห ร ั บ ห ม า ย เล ข ร ุ ่ น ท ี ่ ถู ก ต ้ อ ง ขอ ง แบ ต เต อ ร ี ่ ส ํ า ห ร ั บ UPS 

ขอ ง ค ุ ณ ก ร ุ ณา อ ่ า น เว ็ บ ไซ ต ์ 

ขอ ง UPS ที ่ www.apc.com/support 


UPS ม ส ก ร ป้องกัน ไฟ ก ร ะ ชา ก เป ็ น ก า ร ชั ่ ว ค ร า ว (TVSS) 
ส ํ า ห ร ั บ ต ่ อ ส า ย ด ิ น ก ั บ อ ป ก ร ณ์ 

ป ้ อ ง ก ั น ไฟ ก ร ะ ชา ก เช ่ น 

อ ุ ป ก ร ณ์ ป ้ อ ง ก ั น ส า ย โท ร ศั พ ท ์ แล ะ ส า ย ไฟ ใน ข่ า ย ง า น 


เม ื ่ อ ต ่ อ ส า ย ด ิ น ให ้ ถอด ป ล ิ ๊ ก ขอ ง ป 508 อ อ ก จ า ก แห ล ่ ง จ ่ า ย ไฟ 





2: ก า ร ท ํ า ง า น 


แผ ง ด ้ า น ห น ้ า ขอ ง SMART-UPS 


© © 
ได % 
๐ ๐ 
5 th 
๐ ๐ 
= ธั ข์ 


บ บ า บ หู 2 ณ ๐๐. ๐ ๐ วา 





ad 

โห ล ด ป ร ะ จ ุ ไฟ ใน แบ ต เต อ ร ี ่ 
120V 230V/100V 120V 230V/100V 
084% 084% 096% 096% 
067% 067% 072% 072% 
050% 050% 048% 048% 
033% 033% 024% 024% 
016% 016% 00% 00% 

Load [ ๆ ] Battery 3 

ต 6 ะ ๆ ๐ ท ส เฮ ร [] 


ใช ้ ไฟ จ า ก อ า ส ั ญ ญ า ณ ก า ร ใช ้ ไฟ จ า ก อ า ค า ร จ ะ ต ิ ด ขึ ้ น เม ื ่ อ ป 0 ธ 

ค า ร จ ่ า ย ก ร ะ แส ไฟ จ า ก อ า ค า ร ให ้ แก ่ อ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง 

Ay ห า ก ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ น ี ่ ด ั บ ล ง แส ด ง ว ่ า ไม ่ ได ้ เป ิ ด ป PS อ ย ู ่ ห ร ื อ บ PS 
ก ํ า ล ั ง ใช ้ ก ร ะ แส ไฟ จ า ก แบ ต เต อ ร ี ่ 


ล ด แร ง ด ั น ไฟ ห า ก ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ น ี ๋ ต ิ ด ขึ ้ น แส ด ง ว ่ า ป PS 
ฟ้า 


= 
เพ ิ ่ ม แร ง ต ้ น ไ 
ฟ ฟ ้ า 

=- 

ใช ้ ไฟ จ า ก 
แบ ต เต อ ร ี ่ 


เก ิ น ก ํ า ล ั ง 
๑ ๐ 


เป ล ี ่ ย น 
แบ ต เต อ ร ี 


ไม ่ ได ้ ต ่ อ 
แบ ต เต อ ร ี ่ 


ก า ร ท ด ส อ บ 
ต ั ว เอ ง โด ย 
อ ั ต โน ม ั ต ิ 


ส ั ่ ง ให ้ ท ด ส อ บ 
ต ั ว เอ ง 


ก ํ า ล ั ง ป ร ั บ ร ะ ด ั บ แร ง ต้ น ไฟ ส ู ง ท ี ่ เข ้ า ม า จ า ก อ า ค า ร ให ้ ต ํ า ล ง 


ห า ก ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ น ี ่ ต ิ ด ขึ ้ น แส ด ง ว ่ า ป PS 
๐ ๓ ๑ ๑ ๑ 7 ๑ 7 ๐ ณา ๓ ม i 
ก ํ า ล ั ง ป ร ั บ ร ะ ด ั บ แร ง ด ั น ไฟ ต ํ า ท ี ่ เข ้ า ม า จ า ก อ า ค า ร ให ้ ส ู ง ขึ ้ น 


เม ื อ ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ / ฟ อ า ก แบ ต เต อ ร ี ่ ต ิ ด ขึ ้ น แส ด ง ว ่ า ป PS 

ก ํ า ล ั ง จ ่ า ย ก ร ะ แส ไฟ จ า ก แบ ต เต อ ร ี ่ ให ้ แก ่ 

อ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง เม ื ่ อ ใช ้ ไฟ จ า ก แบ ต เต อ ร ี ป PS จ ะ ส ่ ง เส ี ย ง เต ื อ น ส ี ค ร ั ้ ง 
ท ก ๆ 30 ว ิ น า ท ี 


บ PS จ ะ ส ่ ง เส ี ย ง เต ื อ น อ ย ่ า ง ต ่ อ เน ื ่ อ ง แล ะ ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ LE บ จ ะ ต ิ ด ขึ ่ น 
เม ื อ เก ิ ด ภา ว ะ เก ิ น ก ํ า ล ั ง 


ห า ก ไม ่ ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ แบ ต เต อ ร ี ด ้ ว ย ต น เอ ง ป PS 

จ ะ ส ่ ง เส ี ย ง เต ื อ น ส ั น ๆ เป ็ น เว ล า ห น ึ ่ ง น า ท ี แล ะ 

ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ เ 60 เย ดิ ย น แบ ต เต อ ร ี ่ จะ ต ิ ด ขึ ้ น ก ร ุ ณา อ ่ า น ส ่ ว น 
ก า ร แก ้ ไข ป ั ญ ห า ใน ค ุ ่ ม ื อ น ี ่ 


ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ |.=0 เย ล ี ย น แบ ต เต อ ร ี ่ จ ะ ก ะ พ ร ิ บ แล ะ ม ี เส ี ย ง เต ื อ น ส ิ ้ น ๆ 
ท ก ส อ ง ว ิ น า ท ี เพ ื ่ อ แจ ้ ง ให ้ 
ท ร า บ ว ่ า ไม ่ ได ้ ต ่ อ ขั ้ ว ต ่ อ แบ ต เต อ ร ี ่ อ ย ู ่ 


เม ื ่ อ เป ิ ด เค ร ื ่ อ ง ขึ ้ น ป 8 จ ะ ด ํ า เน ิ น ก า ร ท ด ส อ บ ต ั ว เอ ง โด ย อ ั ต โน ม ั ต ิ 

แล ะ จ ะ ท ด ส อ บ ต ั ว เอ ง ท ุ ก ส อ ง 

ส ั ป ด า ห ์ ห ล ั ง จ า ก น ั ้ น (โด ย ป ร ิ ย า ย ) 

ใน ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร ท ด ส อ บ ต ั ว เอ ง อ ุ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง จ ะ ใช ้ ก ํ า ล ั ง ไฟ จ า ก ป PS 
ชั ว ค ร ู ่ ห น ึ ่ ง 


ห า ถ บ 2 ร . ไ ม ่ ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ เอ ิ ถิ เป ล ี ่ ย น แบ ต เต อ ร ี ่ 
จ ะ ต ิ ด ขึ ้ น แล ะ ป PS จ ะ 

ก ล ั บ ส ู ่ ก า ร ท ํ า ง า น โด ย ใช ้ ก ร ะ แส ไฟ จ า ก อ า ค า ร 

อ ุ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง จ ะ ไม ่ ได ้ ร ั บ ผล ก ร ะ ท บ ใด ๆ จ า ก ก า ร 

ท ด ส อ บ ท ี ่ ล ้ ม เห ล ว ให ้ อ ั ด ป ร ะ จ ไฟ ใน แบ ต เต อ ร ี ่ อ ี ก ค ร ั ้ ง เป ็ น เว ล า 24 
ชั ่ ว โม ง แล ะ ให ้ เค ร ื ่ อ ง ท ด ส อ บ ่ 

ต ั ว เอ ง อ ี ก ค ร ั ้ ง ห า ก ก า ร ท ด ส อ บ ล ้ ม เห ล ว ต ้ อ ง เป ล ี ่ ย น แบ ต เต อ ร ี ่ ให ม ่ 


ก ด ป ุ ่ ม ” ค ้ า ง ไว ้ ส อ ง ห ร ื อ ส า ม ว ิ น า ท ี เพ ื ่ อ เร ิ ่ ม ก า ร ท ด ส อ บ ต ั ว เอ ง 


ก า ร ท ํ า ง า น โด ย ใช ้ ก ร ะ แส ไฟ จ า ก แบ ต เต อ ร ี ่ 

ห า ก ไฟ ด ั บ ธ 8 ก า ล ห ฟ - ป 8 จ ะ เป ล ี ่ ย น ไป ใช ้ ก ร ะ แส ไฟ จ า ก แบ ต เต อ ร ี ่ โด ย อ ั ต โน ม ั ต ิ 
ใน ขณะ ท ี ่ ใช ้ ก ร ะ แส ไฟ จ า ก แบ ต เต อ ร ี จ ะ ม ี 

เส ี ย ง เต ื อ น ส ี ค ร ั ้ ง ท ุ ก ๆ 30 ว ิ น า ท ี 


ก ด ป ่ ม (8) (บ น แผ ง ด ้ า น ห น ้ า ) เพ ื ่ อ ป ิ ด เส ี ย ง เต ื อ น ขอ ง ป PS 
(ส ํ า ห ร ั บ เส ี ย ง เต ื อ น ท ี ่ ด ั ง อ ย ู ่ เท ่ า น ั ้ น ) ห า ก ก ร ะ แส ไฟ จ า ก อ า ค า ร ย ั ง ด ั บ อ ย ู ่ UPS 
จ ะ จ ่ า ย ก ร ะ แส ไฟ ให ้ แก ่ อ ป ์ ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง จ น ก ว ่ า ป ร ะ จ ุ ไฟ ใน แบ ต เต อ ร ี ่ จ ะ ห ม ด 


ห า ก ค ุ ณ ไ ม ่ ได ้ ใช ้ 2 ๐ ๒ ๐ 0 ๒๒ ค ุ ณ ต ้ อ ง เก ็ บ บ ั น ท ึ ก แฟ ้ ม ขอ ง ค ุ ณ เ อ ง 
แล ะ ป ิ ด อ ป ก ร ณ์ ขอ ง ค ุ ณ ก ่ อ น ท ี ป P5 จ ะ ป ิ ด ล ง 


ก า ร ก ํ า ห น ด เว ล า ก า ร ท ํ า ง า น เม ื อ ใช ้ ก ร ะ แส ไฟ จ า ก แบ ต เต อ ร ี ่ 

อ า ย ุ ก า ร ใช ้ ง า น ขอ ง แบ ต เต อ ร ี ่ ขอ ง ป PS 

แต ก ต ่ า ง ก ั น ไป ขึ ้ น อ ย ู ่ ก ั บ ล ั ก ษ ณ ะ ก า ร ใช ้ ง า น แล ะ ส ภา พ แว ด ล ้ อ ม ขอ แน ะ น ํ า ให ้ 

เป ล ี ่ ย น แบ ต เต อ ร ี ่ ท ุ ก ส า ม ป ี ก ร ุ ณา อ ่ า น เว ล า ก า ร ท ํ า ง า น ขอ ง แบ ต เต อ ร ี ่ ได ้ จ า ก เว ็ บ ไซ ต ์ ขอ ง 
APC ที ่ WWW.apc.com 





3: ร า ย ก า ร ท ี ่ ผู ้ ใช ้ ส า ม า ร ถก ํ า ห น ด ได ้ 


ห ม า ย เห ต ุ : ก า ร ต ั ้ ง ร า ย ก า ร เห ล ่ า น ี ้ ท ํ า ได ้ จ า ก ซอ ฟ ต ์ แว ร ์ 5 ๐ พ 8 ๓ 0 ห บ า ะ 
ห ร ื อ ก า ร ์ ด เส ร ิ ม ท ี ่ เส ี ย บ ใน ช่ อ ง 8 เห จ 7 8607 


ค ่ า ป ร ิ ย า ย จ า ก | ท า ง เล ื อ ก ท ี ่ ผู ้ ใช ้ ส า ม า ร ถ 
เล ื อ ก ได ้ 


ก า ร ท ด ส อ บ ต ั ว เอ ง โด ย อ ั | ท ุ ก 14 ว ั น ท ก 7 ว ั น (168 ชั ่ ว โม ง ) | ห น ้ า ท ี ่ น ี จะ ต ั ้ ง ร ะ ย ะ เว ล า ก า 
ต โน ม ั ต ิ (336 ชั ่ ว โม ง ) | เฉ พ า ะ ต อ น ร ท ด ส อ บ 
เร ิ ่ ม ต ้ น เท ่ า น ึ ้ น ต ั ว เอ ง ขอ ง ป PS 
ไม ่ ม ี ก า ร ท ด ส อ บ ก ร ุ ณา อ ่ า น 
ต ั ว เอ ง ร า ย ล ะ เอ ี ย ด ใน ค ู ่ ม ื อ ส ํ า ห ร ั บ 
ซอ ฟ ต ์ แว ร ์ ขอ ง ค ุ ณ 


ร ห ั ส ป ร ะ จ ํ า ป PS UPS_IDEN อ ั ก ข ร ะ ไม ่ เก ิ น แป ด ต ั ว ใช ้ ฟิ ล ์ ด น ี ้ เพ ื ่ อ ร ะ บ ุ ร ห ั ส เฉ พ 
เพ ื ่ อ เป ็ น ร ห ั ส า ะ ป ร ะ จ ํ า 
ป ร ะ จ ํ า เค ร ื ่ อ ง UPS (เช ่ น 
ชื ่ อ ห ร ื อ ต ํ า แห น ่ ง ท ี ่ ต ั ้ ง ขอ ง 
เซ ิ ร ์ ฟ เ ว อ ร ์ ) 
เพ ื ่ อ จ ุ ด ม ุ ่ ง ห ม า ย ใน ก า ร 
บ ร ิ ห า ร ข่ า ย ง า น 


ร า ย ล ะ เอ ี ย ด 


ว ั น ท ี ่ ท ี ่ เป ล ี ่ ย น แบ ต เต อ ร ี ่ | ว ั น ท ี ่ ท ี ่ เป ล ี ่ ย น แบ ต เต อ ร ี ่ ต ั ้ ง ว ั น ท ี ่ น ี ้ ให ม ่ 
ค ร ั ้ ง เม ื อ ค ุ ณ เ ป ล ี ย น 
ส ุ ด ท ้ า ย แบ ต เต อ ร ี ่ ให ม ่ 


ป ร ะ จ ไฟ ขั ้ น ต ่ า ก ่ อ น ก ล ั บ | 0 เป อ ร ์ เซ ็ น ต ์ | 15, 30, 45, 50, 60, 75, 90 UPS 
ม า จ า ก เป อ ร ์ เซ ็ น ต ์ จ ะ อ ั ด ป ร ะ จ ุ ไฟ ใน แบ ต เต อ 
ส ภา ว ะ ป ิ ด ร ี ่ ให ้ 

ถึ ง เป อ ร ์ เซ ็ น ต ์ ท ี ่ ก ํ า ห น ด 

ก ่ อ น ท ี ่ จ ะ 

ก ล ั บ ม า จ า ก ส ภา ว ะ ป ิ ด 





ห ม า ย เห ต ุ : ก า ร ต ั ้ ง ร า ย ก า ร เห ล ่ า น ี ้ ท ํ า ได ้ จ า ก ซอ ฟ ต ์ แว ร ์ 5 ๐ พ ธ ๓ 0 ห บ า ะ 
ห ร ื อ ก า ร ์ ด เส ร ิ ม ท ี ่ เส ี ย บ ใน ช่ อ ง SMART SLOT 


ค ่ า ป ร ิ ย า ย จ า ก | ท า ง เล ื อ ก ท ี ่ ผู ้ ใช ้ ส า ม า ร ถ 


vd 
ห น า ท 


เล ื อ ก ได ้ 


ร า ย ล ะ เอ ี ย ด 





ค ว า ม ไว ต ่ อ แร ง ด ั น ไฟ 
UPS 

ต ร ว จ ห า แล ะ ต อ บ ส น อ ง 
ต ่ อ 

ก า ร แป ร ป ร ว น ขอ ง แร ง 
ด ั น ไฟ ท ี ่ 

เข ้ า เค ร ื ่ อ ง โด ย เป ล ี ่ ย น ไป 
ใช ้ 

ก ร ะ แส ไฟ จ า ก แบ ต เต อ 
ร ี ่ เพ ื ่ อ 

ป ้ อ ง ก ั น อ ุ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง 
เม ื ่ อ 

ค ุ ณ ภ า พ ก ร ะ แส ไฟ ต ํ า 
UPS อ า จ 

จ ่ า ย ก ร ะ แส ไฟ จ า ก แบ ต เ 
ต อ ร ี ่ 

บ ่ อ ย ๆ 

ห า ก อ ุ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง 

ส า ม า ร ถ ท ํ า ง า น ได ้ โด ย ป 
ก ต ิ 

ภา ย ใต ้ ภา ว ะ ก า ร แป ร ป ร 
ว น ด ั ง 

ก ล ่ า ว 

ให ้ ล ด ก า ร ต ั ้ ง ค ่ า ค ว า ม ไว 
ต ่ อ 

แร ง ด ั น ไฟ ล ง 

เพ ื ่ อ ส ง ว น ก ร ะ แส 

ไฟ ใน แบ ต เต อ ร ี ่ 

แล ะ ย ื ด อ า ย ุ ก า ร 

ใช ้ ง า น ขอ ง แบ ต เต อ ร ี ่ 


ก า ร ค ว บ ค ม เส ี ย ง เต ื อ น 


© medium 
@ (0 พ 


ส ว ่ า ง จ ้ า : บ ร 
ได ้ ร ั บ ก า ร ต ั ้ ง ค ว า ม ไว 
ไว ้ ท ี ่ ส ง (ค ่ า ป ร ิ ย า ย ) 


ส ล ั ว : UPS 

ได ้ ร ั บ ก า ร ต ั ้ ง ค ว า ม ไว ไว ้ ท ี ่ 

ป า น ก ล า ง 

ด ั บ : 

ร ะ ย ะ เว ล า ก า ร เต ื อ น ว ่ า แบ ต 
เต อ ร ี 

ต ํ า อ ย ู ่ ท ิ ประมาณ แป ด น า ท ี 


เง ี ย บ , ไม ่ ท ํ า ง า น 


ห า ก ต ้ อ ง ก า ร เป ล ี ่ ย น ค ว า ม ไ 
ว ต ่ อ 

แร ง ด ้ น ไฟ ขอ ง UPS 

ก ด ป ุ ่ ม ค ว า ม 1 ว 

ต ่ อ แร ง ด ั น ไฟ @ 
0 

ด ย ใช ้ ว ั ต ถุ ป ล า ย แห ล ม 
(เช ่ น 

ป า ก ก า ) 


ค ุ ณ ส า ม า ร ถ เ ป ล ี ่ ย น ร ะ ด ั บ ค 
ว า ม ไว ต ่ อ 
แร ง ด ั น ไฟ ผ่ า น ท า ง ซอ ฟ ต ์ 


แว ร ์ 
PowerChute 


ผู ้ ใช ้ ส า ม า ร ถ ท ํ า ให ้ เส ี ย ง เต ี 
อ น ท ี ่ ด ั ง อ ย ู ่ 

เง ี ย บ ล ง ได ้ 

ห ร ื อ ส ั ง ให ้ เส ี ย ง ส ั ญ ญ า ณ 
เต ื อ น ท ั ้ ง ห ม ด ห ย ุ ด ท ํ า ง า น โ 
ด ย ถา ว ร 





ห ม า ย เห ต ุ : ก า ร ต ั ้ ง ร า ย ก า ร เห ล ่ า น ี ้ ท ํ า ได ้ จ า ก ซอ ฟ ต ์ แว ร ์ 5 ๐ พ 880 ห บ า ะ 
ห ร ื อ ก า ร ์ ด เส ร ิ ม ท ี ่ เส ี ย บ ใน ช่ อ ง SMART SLOT 


vd 
ห น า ท 


ค ่ า ป ร ิ ย า ย จ า ก | ท า ง เล ื อ ก ท ี ่ ผู ้ ใช ้ ส า ม า ร ถ 


เล ื อ ก ได ้ 


ร า ย ล ะ เอ ี ย ด 





ถ่ ว ง เว ล า ก า ร ป ิ ด เค ร ื ่ อ ง 


ก า ร เต ื อ น ว ่ า แบ ต เต อ ร ี ่ อ ่ 
อ น 


ซอ ฟ ต ์ แว ร ์ PowerChute 
จ ะ 

ป ิ ด เค ร ื ่ อ ง ล ง โด ย อ ั ต โน ม ั 
ต ิ เม ื อ | 

แบ ต เต อ ร ี ม ี เว ล า ก า ร ท ํ า 
ง า น เห ล ื อ 

อ ย ู ่ ป ร ะ ม า ณ ส อ ง น า ท ี 


(โด ย 


ป ร ิ ย า ย ) 


ถ่ ว ง เว ล า ก า ร เป ิ ด เค ร ื ่ อ ง 


0, 180, 270, 360, 450, 540, 
630 ว ิ น า ท ี 


ส ว ่ า ง จ ้ า : 

แบ ต เต อ ร ี ่ ม ี ก ร ะ แส ไฟ เห ล ื 
อ 

อ ย ู ่ ป ร ะ ม า ณ ส อ ง น า ท ี 

ส ล ้ ว : 

แบ ต เต อ ร ี ่ ม ี ก ร ะ แส ไฟ เห ล ื 
อ อ ย ู ่ 

ป ร ะ ม า ณ ห ้ า น า ท ี 

ป ิ ด : . 

แบ ต เต อ ร ี ่ ม ี ก ร ะ แส ไฟ เห ล ื 
อ อ ย ู ่ 

ป ร ะ ม า ณ แ ป ด น า ท ี 

ค ่ า ท ี ่ ส า ม า ร ถ ต ั ้ ง ได ้ : 

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 

น า ท ี 


60, 120, 180, 240, 300, 360, 
420 ว ิ น า ท ี 
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ต ั ้ ง ร ะ ย ะ เว ล า ร ะ ห ว ่ า ง เว ล า 
ท ี ่ บ PS ร ั บ 

ค ํ า ส ั ง ให ้ ป ิ ด 

แล ะ เว ล า ท ี ่ ป ิ ด จ ร ิ ง 

เส ี ย ง เต ื อ น ว ่ า แบ ต เต อ ร ี ่ อ ่ อ 
น จ ะ ด ั ง 

อ ย ่ า ง ต ่ อ เน ื ่ อ ง เม ื ่ อ ม ี ก ร ะ แส 
ไฟ ใน 

แบ ต เต อ ร ี ่ เห ล ื อ อ ย ู ่ ส อ ง น า 
ท ี 


ห า ก ต ้ อ ง ก า ร เป ล ี ่ ย น ค ่ า ป ร ิ ย 
า ย ส ํ า ห ร ั บ 

ร ะ ย ะ เว ล า ก า ร เต ื อ น ก ด ป ุ ่ ม 
ค ว า ม ไว 

ต ่ อ แร ง ด ั น ไฟ 

(ใช ้ ว ั ต ถุ ป ล า ย แห ล ม 

เช ่ น ป า ก ก า ) 

พ ร ้ อ ม ก ั น ก ั บ ก ด ป ุ ่ ม 


ค ้ า ง ไว ้ ด ้ ว ย 


(ท ี ่ แผ ง ด ้ า น ห น ้ า ) 


UPS 

จ ะ ร อ เป ็ น เว ล า ท ี ่ ก ํ า ห น ด 

ห ล ั ง 

จ า ก ท ี ่ ก ร ะ แส ไฟ ก ล ั บ ม า 

ก ่ อ น ท ี ่ จ ะ 

เป ิ ด เค ร ื ่ อ ง ขึ ้ น 

(เพ ื ่ อ ไม ่ ให ้ ก ร ะ แส ไฟ 

เข ้ า ส ุ ่ ว ว จ ร ก ร ะ แส ไฟ ย ่ อ ย ม 
า ก เก ิ น 


ไป ) 





ห ม า ย เห ต ุ : ก า ร ต ั ้ ง ร า ย ก า ร เห ล ่ า น ี ้ ท ํ า ได ้ จ า ก ซอ ฟ ต ์ แว ร ์ 5 ๐ พ ธ ๓ 0 ห บ า ะ 
ห ร ื อ ก า ร ์ ด เส ร ิ ม ท ี ่ เส ี ย บ ใน ช่ อ ง SMART SLOT 


vd 
ห น า ท 


ค ่ า ป ร ิ ย า ย จ า ก | ท า ง เล ื อ ก ท ี ่ ผู ้ ใช ้ ส า ม า ร ถ 


โร ง ง า น 


เล ื อ ก ได ้ 


ร า ย ล ะ เอ ี ย ด 





จ ด เป ล ี ่ ย น ส ู ง 


จ ุ ด เป ล ี ่ ย น ต ่ า 


แร ง ด ั น ไฟ ขา อ อ ก 


ร ุ ่ น 230V: 
253VAC 


ร ุ ่ น 120V: 
127VAC 


ร ุ ่ น 100V: 
108VAC 


ร ุ ่ น 230V: 
208VAC 


ร ุ ่ น 120V: 
106VAC 


ร ุ ่ น 100V: 
92VAC 


ร ุ ่ น 230V: 
230VAC 


ร ุ ่ น 230V: 
257, 261, 265VAC 


ร ุ ่ น 120V: 
130, 133, 136VAC 


ร ุ ่ น 100V: 
110, 112, 114VAC 


ร ุ ่ น 230V: 
196, 200, 204VAC 


ร ุ ่ น 120V: 
97, 100, 103VAC 


ร ุ ่ น 100V: 
86, 88, 90VAC 


ร ุ ่ น 230V: 
220, 240VAC 
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เพ ื ่ อ ห ล ี ก เล ี ่ ย ง ก า ร ใช ้ แบ ต เ 
ต อ ร ี โด ย 

ไม ่ จ ํ า เป ็ น ให ้ ต ิ ้ ง จ ด เป ล ี ่ ย น ส ุ 
ง ให ้ ส ู ง 

ขึ ้ น 

ห า ก แร ง ด ั น ไฟ จ า ก อ า ค า ร 
ส ู ง 

เป ็ น ป ร ะ จ ํ า 

แล ะ ห า ก ท ร า บ ว ่ า 

อ ุ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง ส า ม า ร ถ ท ํ า 
ง า น ได ้ 


ภา ย ใต ้ ส ภา ว ะ เช ่ น น ี ้ 


ต ั ้ ง จ ุ ด เป ล ี ่ ย น ต ํ า ให ้ ต ํ า ล ง 

ห า ก แร ง ด ้ น 

ไฟ จ า ก อ า ค า ร ต ํ า เป ็ น ป ร ะ 

จ ํ า แล ะ ห า ก 

อ ุ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง ส า ม า ร ถ ท 
น ต ่ อ 

ส ภา ว ะ น ี ้ ได ้ 

ร ุ ่ น 230V 

เท ่ า น ั ้ น ท ี ่ จ ะ ย อ ม ให ้ ผู ้ ใช ้ 

เล ื อ ก แร ง ด ้ น ไฟ ขา อ อ ก ได ้ 





4: ก า ร เก ็ บ ก า ร ด ู แล ร ั ก ษา แล ะ ก า ร ขน ส ่ ง 


ก า ร เก ็ บ 


ค ล ุ ม ป P5 ไว ้ แล ะ ว า ง ใน แน ว ป ก ต ิ เห ม ื อ น ก ั บ ขณะ ท ี ่ ใช ้ ง า น ใน บ ร ิ เว ณ ที ่ เย ็ น แล ะ แห ้ ง 
โด ย อ ั ด ป ร ะ จ ไฟ ใน แบ ต เต อ ร ี ให ้ เต ็ ม 


ท ี ่ อ ุ ณ ห ภู ม ิ -15 ถึ ง +30 °C (5 ถึ ง +86 ) อ ั ด ป ร ะ จ ุ ไฟ ใน แบ ต เต อ ร ี ่ ท ุ ก ห ก เด ื อ น 
ท ี ่ อ ุ ณ ห ภู ม ิ +30 ถึ ง +45 °C (86 ถึ ง +113 %" อ ั ด ป ร ะ จ ุ ไฟ ใน แบ ต เต อ ร ี ่ ท ุ ก ส า ม เด ื อ น 


a ณ ฆ ่ 
ก า ร เป ล ิ ย น แบ ต เต อ ร ี 
บ UPS น ี ้ ม ี แบ ต เต อ ร ี ่ ท ี ่ เป ล ี ่ ย น ได ้ ง ่ า ย โด ย ไม ่ ต ้ อ ง ป ิ ด เค ร ื ่ อ ง ก ่ อ น 
ก า ร เป ล ี ่ ย น แบ ต เต อ ร ี ่ เป ็ น ขั ้ น ต อ น ท ี ่ ป ล อ ด ภั ย แล ะ ไม ่ ม ี 
อ ั น ต ร า ย จ า ก ก ร ะ แส ไฟ ฟ้า ด ุ ด ค ุ ณ ส า ม า ร ถ เ ป ิ ด ป 28 แล ะ อ ุ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง ท ิ ้ ง ไว ้ 
ขณะ ป ฏิ บ ั ต ิ ต า ม ขึ ้ น ต อ น ด ั ง ต ่ อ ไป น ี ้ 
ส ํ า ห ร ั บ ข้ อ ม ู ล เก ี ่ ย ว ก ั บ แบ ต เต อ ร ี ่ ท ี ่ ใช ้ เป ล ี ่ ย น ก ร ุ ณา ต ิ ด ต ่ อ ผู ้ แท น จ ํ า ห น ่ า ย ขอ ง ค ุ ณ 
ห ร ื อ ต ิ ด ต ่ อ AP€C ท ี ่ เว ็ บ ไซ ต ์ 
www.apc.com/support 


© เม ื ่ อ ถอด ขิ ้ ว ต ่ อ แบ ต เต อ ร ี ่ อ อ ก แล ้ ว 





อ ุ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง จ ะ ไม ่ ได ้ ร ั บ ก า ร ป ้ อ ง ก ั น จ า ก ภา ว ะ ไฟ ฟ้า ด ั บ 


ขอ ให ้ ใช ้ ค ว า ม ร ะ ม ั ด ร ะ ว ั ง ใน ขั ้ น ต อ น เห ล ่ า น ี ้ 
a ๕ ณ ่ = ฆ ธะ ๑ 
เน ื ่ อ ง จ า ก แบ ต เต อ ร ี ่ ม ี น ้ า ห น ั ก ม า ก 











ก า ร ถอด ฝา ด ้ า น ห น ้ า แล ะ แบ ต เต อ ร ี ่ 


ขั ้ น ท ี ่ 1 





ร ุ ่ น 1500VA 

ขั ้ น ท ี ่ 3 
ด ึ ง แบ ต เต อ ร ี ่ อ อ ก จ า ก ช่ อ ง ใส ่ แบ ต เต อ ร ี ่ จ น 
ก ว ่ า ด ้ า น ห ล ั ง ขอ ง 


แบ ต เต อ ร ี ่ จ ะ ขน า น ก ั บ ขอ บ ด ้ า น น อ ก ขอ ง 
UPS 


ป ล ด ขิ ้ ว ต ่ อ แบ ต เต อ ร ี ่ อ อ ก 





ร ุ ่ น 1000VA 
ขั ้ น ท ี ่ 3 
ป ล ด ขิ ้ ว ส า ย แบ ต เต อ ร ี ่ อ อ ก ก ่ อ น ท ี ่ จ ะ ถอด แบ 
ต เต อ ร ี อ อ ก จ า ก 
บ ท ร 


ห ม า ย เห ต ุ : ส า ย ส ี แด ง ต ่ อ ก ั บ ขั ้ ว ส ี แด ง 

ซิ ย ส ี ด ู อ ต ่ อ ก ั บ ขัว ส ี ด ํ า | . 
ร ู ่ ข้ อ ม ู ล น ั ฟิ คั ฒ ณ ณ 2 เร ะ ห ว ่ า ง ขั น ต อ น ก า ร เป ล ี ย 
น แบ ต เต 
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๑ ขอ ให ้ ส ่ ง แบ ต เต อ ร ี ่ เก ่ า ไป ท ี ่ ส ถา น ร ี ไซ เค ิ ล ห ร ื อ ไป ย ั ง APC 
=” โด ย ใส ่ แบ ต เต อ ร ี ่ ใน ก ล ่ อ ง แบ ต เต อ ร ี ่ ให ม ่ ท ี ่ 
ใช ้ เป ล ี ่ ย น แท น แบ ต เต อ ร ี ่ เก ่ า 








ซ้ a 
ก า ร ใส ่ แบ ต เต อ ร ี ่ 


ก า ร ใส ่ แบ ต เต อ ร ี ่ ให ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ต า ม ค ํ า แน ะ น ํ า ใน ส ่ ว น ภา ร ถอด ฝา ด ้ า น ห น ้ า แล ะ แบ ต เต อ ร ี ่ 
๑ 9 ร 
โด ย เร ิ ่ ม จ า ก ขึ ้ น ต อ น ส ุ ด ท ้ า ย ขึ ้ น ไป 


ก า ร ป ล ด ขั ่ ว ต ่ อ แบ ต เต อ ร ื อ อ ก ก ่ อ น ก า ร ขน ส ่ ง 





ด ี ง ขั ้ ว ต ่ อ แบ ต เต อ ร ี ่ อ อ ก ก ่ อ น ท ี ่ จ ะ ขน ส ่ ง ป 8 เส ม อ 
เพ ื ่ อ ให ้ เป ็ น ไป ต า ม ก ฎ ข ้ อ บ ั ง ค ั บ ขอ ง ก ร ะ ท ร ว ง 
ค ม น า ค ม ขอ ง ส ห ร ั ฐ ฯ (D0T) 


อ า จ ท ิ ้ ง แบ ต เต อ ร ี ่ ไว ้ ใน ป P5 ได ้ ไม ่ จ ํ า เป ็ น ต ้ อ ง ด ึ ง แบ ต เต อ ร ี ่ อ อ ก ม า จ า ก 
บ ร 











1. ป ิ ด แล ะ ป ล ด อ ุ ป ก ร ณ์ ท ั ้ ง ห ม ด ท ี ่ เช ื อ ม ต ่ อ อ ย ู ่ ก ั บ ป 8 อ อ ก 
2. ป ิ ด ป 25 ร แล ะ ด ึ ง ป ล ิ ๊ ก ไฟ ขอ ง ป 08 อ อ ก จ า ก แห ล ่ ง จ ่ า ย ก ร ะ แส ไฟ 


3. ป ล ด ขิ ้ ว ต ่ อ แบ ต เต อ ร ี ่ อ อ ก 
(ท ี แผ ง 
ด ้ า น ห ล ั ง ) 





ห า ก ต ้ อ ง ก า ร ค ํ า แน ะ น ํ า ใน ก า ร ขน ส ่ ง ห ร ื อ ว ั ส ด ุ ท ี ่ เห ม า ะ ส ม ใน ก า ร บ ร ร จ ก ร ุ ณา ต ิ ด ต ่ อ 
APC ท ี ่ เว ็ บ ไซ ต ์ www.apc.com/support/contact 


5: ก า ร แก ้ ไข ป ั ญ ห า 


ใช ้ ต า ร า ง ด ้ า น ล ่ า ง น ี ้ ใน ก า ร แก ้ ไข ป ั ญ ห า เล ็ ก ๆ น ้ อ ย ใน ก า ร ต ิ ด ต ั ้ ง แล ะ ก า ร ท ํ า ง า น ขอ ง 


บ PS ห า ก ต ้ อ ง ก า ร ค ว า ม ช่ ว 
ส ํ า ห ร ั บ ป ั ญ ห า ท ิ ซั บ ซ้ อ น เก ี ย ว 


ย เห ล ื อ 
ก ั บ ป 5 ธ ก ร ุ ณา ไป ท ี ่ เว ็ บ ไซ ต ์ ขอ ง “050 ท ี ่ พ พ w.ape.com 





ป ั ญ ห า แล ะ ส า เห ต ุ ท ี ่ เป ็ น ไป ไ 
ด ้ 


ว ิ ธี ก า ร แก ้ ไข 





UPS ไม ่ ย อ ม เป ิ ด 





ต ่ อ แบ ต เต อ ร ี ่ ไม ่ ถู ก ต ้ อ ง 


ไม ่ ได ้ ก ด ป ุ ่ ม 
ไม ่ ได ้ ต ่ อ ป บ PS 
ก ั บ แห ล ่ ง จ ่ า ย ไฟ 


แร ง ต ้ น ไฟ ต ํ า ม า ก ห ร ื อ ไม ่ ม ี แ 
ร ง ต้ น ไฟ 


a 


ต ร ว จ ว ่ า ขั ้ ว ต ่ อ แบ ต เต อ ร ี (ท ี ่ แผ ง ด ้ า น ห ล ั ง ) ต ิ ด แน ่ น ด ี 


ก ด ป ุ ่ ม ห น ึ ่ ง ค ร ั ้ ง เพ ื ่ อ เป ิ ด ป PS แล ะ อ ุ ป ก ร 


ต ร ว จ ด ู ว ่ า ป ล า ย ส า ย ไฟ จ า ก UPS 
ท ี ่ ต ่ อ ก ั บ แห ล ่ ง จ ่ า ย ไฟ ขอ ง อ า ค า ร แน ่ น ด ี ท ั ้ ง ส อ ง ด ้ า น 


ต ร ว จ ก ร ะ แส ไฟ ท ี ่ เข ้ า เค ร ื ่ อ ง ป @5 โด ย เส ี ย บ เข ้ า ก ั บ โค ม ไฟ 
ห า ก ไฟ จ า ก โค ม ไฟ ห ร ี ่ ม า ก 
ให ้ เร ี ย ก ช่ า ง ม า ต ร ว จ แร ง ด ั น ไฟ 





‘au 


ณ์ ท ี ่ ต ่ อ พ ่ ว ง อ ย ู ่ 





UPS ไม ่ ย อ ม ป ิ ด 
ค ว า ม ขั ด ข้ อ ง ภา ย ไน ป PS 





อ ย ่ า พ ย า ย า ม ไช ้ ป PS เห ้ ถอด ป ล ั ก ป PS อ อ ก 
แล ะ ส ่ ง ไป ซ่ อ ม ท ั น ท ี 





บ UPS ส่งเสียง เต ื อ น เป ็ น บ า ง โอ ก า ส 





ก า ร ท ํ า ง า น โด ย ป ก ต ิ ขอ ง 
UPS 


ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ท ํ า ง า น ขอ ง UPS ไม ่ น า น เท ่ า ท ิ ค า ด ห ว ั ง 


ไม ่ ต ้ อ ง ด ํ า เน ิ น ก า ร ใด ๆ ป บ PS 
ก ํ า ล ั ง ป ้ อ ง ก ั น อ ป ก ร ณ์ ท ี ต ่ อ พ ่ ว ง อ ย ู ่ 





แบ ต เต อ ร ี ขอ ง UPS อ ่ อ น 
เน ื ่ อ ง จ า ก เพ ิ ่ ง 

เก ิ ด ไฟ ด ั บ 

ห ร ื อ อ า ย ุ ก า ร ใช ้ ง า น ขอ ง 
แบ ต เต อ ร ี ่ ใก ล ้ ห ม ด 


อ ั ด ป ร ะ จ ุ ไฟ ใน แบ ต เต อ ร ี ่ 

แบ ต เต อ ร ี ่ ต ้ อ ง ได ้ ร ั บ ก า ร อ ั ด ป ร ะ จ ุ ให ม ่ ห ล ั ง จ า ก ท ี ่ ไฟ ด ั บ เป ็ น 
เว ล า น า น แบ ต เต อ ร ี ่ จ ะ เส ื อ ม เร ็ ว เม ื ่ อ ใช ้ ง า น บ ่ อ ย 

ห ร ื อ เม ื ่ อ ท ํ า ง า น ใน อ ุ ณ ห ภู ม ิ ท ี ่ ส ู ง ก ว ่ า 

ท ี ก ํ า ห น ด ห า ก แบ ต เต อ ร ี ใก ล ้ ห ม ด อ า ย ุ ก า ร ใช ้ ง า น 

ให ้ เป ล ี ่ ย น แบ ต เต อ ร ี ่ ให ม ่ ถึ ง แม ้ ว ่ า 

ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ (50 แจ ้ ง ให ้ ท ร า บ ว ่ า ต ้ อ ง เย ล ี ย น แบ ต เต อ ร ี ่ 
จ ะ ย ั ง ไม ่ ต ิ ด ขึ ้ น ก ็ ต า ม 





ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ ท ั ้ ง ห ม ด ต ิ ด ขึ ้ น แล ะ 


ะ UPS ส ง เส ี ย ง เต ื อ น ต ล อ ด เว ล า 





ค ว า ม ข้ อ ข้ อ ง ภา ย ไน ป PS 





อ ย ่ า พ ย า ย า ม ใช ้ ป 08 ให ้ ถอด ป ล ั ๊ ก ป 08 อ อ ก 
แล ะ ส ่ ง ไป ซ่ อ ม ท ั น ท ี 














ป ั ญ ห า แล ะ ส า เห ต ท ี ่ เป ็ น ไป ไ 
ด ้ 


ว ิ ธี ก า ร แก ้ ไข 





ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ บ น แผ ง ด ้ า น ห น ้ า ก ะ พ ร ิ บ เร ี ย ง ต า ม ล ํ า ด ั บ ก ั น 





ม ี ก า ร ส ั ่ ง ป ิ ด UPS 
ผ่ า น ท า ง ซอ ฟ ต ์ แว ร ์ 
ห ร ื อ ก า ร ์ ด เส ร ิ ม 


1 9 ๐ ๑ ฆ ๕ ซ๊ ๑ 7 ๑ 7 - 
ไม ่ ต ้ อ ง ด ํ า เน ิ น ก า ร ใด ๆ ป P5 จ ะ เป ิ ด ขึ ้ น เอ ง โด ย อ ั ต โน ม ั ต ิ 
เม ื อ ก ร ะ แส ไฟ ก ล ั บ ค ื น ม า 





ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ ท ั ้ ง ห ม ด ด ั บ ท ั ่ ง ๆ ท ี ่ เส ี ย บ ป P5 อ ย ู ่ ก ั บ ขั ้ ว ไฟ ท ี ่ ผนัง 





UPS ป ิ ด ล ง 
แล ะ แบ ต เต อ ร ี ห ม ด เน ื ้ อ ง 
จ า ก ไฟ ด ั บ เป ็ น เว ล า น า น 


ไม ่ ต ้ อ ง ด ํ า เน ิ น ก า ร ใด ๆ ป 5 จ ะ ก ล ั บ ส ู ่ ก า ร ท ํ า ง า น ป ก ต ิ 
เม ื อ ก ร ะ แส ไฟ ก ล ั บ ค ื น ม า แล ะ 
แบ ต เต อ ร ี ่ ม ี ป ร ะ จ ไฟ เพ ี ย ง พ อ 


ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ เ ก ิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ต ิ ด ขึ ้ น แล ะ ป P5 ส ่ ง เส ี ย ง เต ื อ น อ ย ่ า ง ต ่ อ เน ื ้ อ ง 








ม ื อ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง ก ั บ UPS 
ม า ก เก ิ น ไป 





จ ํ า น ว น อ ุ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง เก ิ น “จ ํ า น ว น ส ู ง ส ุ ด ” ท ี ่ ร ะ บ ุ ไว ้ ใน ส ่ ว น 
ร า ย ล ะ เอ ี ย ด ใน 

เว ็ บ ไซ ต ์ ขอ ง APC ที ่ www.apc.com 

เส ี ย ง ส ั ญ ญ า ณ เ ต ื อ น จ ะ ด ั ง ต ่ อ ไป เร ื ่ อ ย ๆ 

จ น ก ว ่ า จ ะ ล ด จ ํ า น ว น อ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง ล ง ให ้ 

ป ล ด อ ป ก ร ณ์ ท ี ่ ไม ่ จ ํ า เป ็ น อ อ ก จ า ก UPS 

บ P5 จ ะ จ ่ า ย ก ร ะ แส ไฟ ต ่ อ ไป เร ื ่ อ ย ๆ 

ต ร า บ เท ่ า ท ี ่ ย ั ง ม ี ก ร ะ แส ไฟ เข ้ า ม า จ า ก อ า ค า ร แล ะ 

ส ว ิ ท ช์ ต ั ด ก ร ะ แส ไฟ ไม ่ ด ี ด ก ล ั บ แต ่ บ 0 ธ 

จ ะ ไม ่ จ ่ า ย ก ร ะ แส ไฟ จ า ก แบ ต เต อ ร ี ่ ห า ก 

ก ร ะ แส ไฟ ท ี ่ เข ้ า ส ู ่ อ า ค า ร ด ั บ ล ง 

ห า ก ม ี จ ํ า น ว น อ ุ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง ม า ก เก ิ น ไป ใน ขณะ ท ี ่ ป PS 
ใช ้ ก ํ า ล ั ง ไฟ จ า ก แบ ต เต อ ร ี ่ 

UPS 

จ ะ ย ุ ต ิ ก า ร จ ่ า ย ก ร ะ แส ไฟ เพ ื ่ อ ป ้ อ ง ก ั น ค ว า ม เส ี ย ห า ย ท ี ่ อ า จ เก ิ ด ขี ้ 
น ก ั บ เค ร ื ่ อ ง ได ้ 











ป ั ญ ห า แล ะ ส า เห ต ุ ท ี ่ เป ็ น ไป ไ 
ด ้ 


ว ิ ธี ก า ร แก ้ ไข 





ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ เ ป ล ี ่ ย น แบ ต เต อ ร ี ่ 


3 FY 
ต ุ ด ขน 





ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ เ ป ล ี ่ ย น แบ ต เต อ ร ี ่ 
ก ะ พ ร ิ บ 

แล ะ ม ี เส ี ย ง ส ั ญ ญ า ณ ส ิ ้ น ๆ 

ด ั ง ขึ ้ น ท ุ ก ส อ ง 

ว ิ น า ท ี 

เพ ื ่ อ แจ ้ ง ว ่ า ไม ่ ได ้ เส ี ย บ ขั ้ ว ต ่ อ 
แบ ต เต อ ร ื ่ อ ย ู ่ 

แบ ต เต อ ร ี ่ อ ่ อ น 


ก า ร ท ด ส อ บ ต ั ว เอ ง ขอ ง แบ ต เ 
ต อ ร ี 
ล ้ ม เห ล ว 


ต ร ว จ ว ่ า ได ้ เส ี ย บ ขั ้ ว ต ่ อ แบ ต เต อ ร ี ่ แน ่ น ด ี 


ป ล ่ อ ย ให ้ แบ ต เต อ ร ี ่ อ ั ด ป ร ะ จ ไฟ เป ็ น เว ล า อ ย ่ า ง น ้ อ ย 24 ชั ่ ว โม ง 
จ า ก น ั ้ น ให ้ เค ร ื ่ อ ง 

ด ํ า เน ิ น ก า ร ท ด ส อ บ ต ั ว เอ ง ห า ก ย ั ง ม ี ป ั ญ ห า ย ั ง เก ิ ด ขึ ้ น อ ี ก 

ให ้ เป ล ี ่ ย น แบ ต เต อ ร ี ่ ให ม ่ 

บ PS ส ่ ง เส ี ย ง เต ื อ น ส ิ ้ น ๆ เป ็ น เว ล า ห น ึ ่ ง น า ท ี แล ะ ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ 
เป ล ี ย น แบ ต เต อ ร ี ่ ต ิ ด 

ขึ ้ น จ ะ ม ี เส ี ย ง เต ื อ น ด ั ง ขึ ้ น ท ุ ก ห ้ า ชั ่ ว โม ง 

ให ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ต า ม ขึ ้ น ต อ น ก า ร ท ด ส อ บ ต ั ว เอ ง 

ห ล ั ง จ า ก ท ี ่ ได ้ อ ั ด ป ร ะ จ ไฟ ใน แบ ต เต อ ร ี ่ เป ็ น เว ล า 24 ชั ่ ว โม ง 
เพ ื ่ อ ย ื น ย ั น ว ่ า ต ้ อ ง เย ด ิ ย น 

แบ ต เต อ ร ี จ ร ิ ง 

เส ี ย ง ส ั ญ ญ า ณ จ ะ ห ย ด ด ั ง ห า ก แบ ต เต อ ร ี ่ ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ ต ั ว เอ ง 





ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ แ ส ด ง ค ว า ม ผิ ด พ ล 


า ด ใน ก า ร เด ิ น ส า ย ไฟ ใน อ า ค า ร ต ิ ด ขึ ้ น 





ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ แ ส ด ง ค ว า ม ผิ ด พ 
ล า ด ใน ก า ร 


เด ิ น ส า ย ไฟ ใน อ า ค า ร (๑ 
ต ิ ด ขึ ้ น (ท ี ่ 

แผ ง ด ้ า น ห ล ั ง ) 

เฉ พ า ะ ร ุ ่ น 120” เท่านั้น 


แส ด ง ว ่ า ป ล ิ ๊ ก ขอ ง ป UPS 

เข ้ า ก ั บ แห ล ่ ง จ ่ า ย ไฟ ท ี ่ เด ิ น ส า ย ไฟ ไม ่ ถู ก ต ้ อ ง ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด 
ใน ก า ร เด ิ น ส า ย ไฟ ท ี ่ เค ร ื ่ อ ง จ ะ ต ร ว จ พ บ ได ้ แก ่ ก า ร ไม ่ ม ี ส า ย ด ิ น 
ก า ร ส ล ั บ ขั ้ ว ท ี ่ ม ี ก ร ะ แส 

ไฟ แล ะ ไม ่ ม ี ก ร ะ แส ไฟ 

แล ะ ก า ร ท ี ่ ก ร ะ แส ไฟ เข ้ า ส ู ่ ว ง จ ร ท ี ่ ไม ่ ม ี ก ร ะ แส ไฟ ม า ก เก ิ น ไป 
ให ้ ต ิ ด ต ่ อ ช่ า ง ไฟ ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ เห ม า ะ ส ม ม า แก ้ ไข ก า ร เด ิ น ส า ย 
ไฟ ใน อ า ค า ร 





ส ว ิ ท ช์ ต ั ด ก ร ะ แส ไฟ เข ้ า ด ี ด ก ล ั บ 








ป ม จ น ส ว ิ ท ช์ ต ั ด ก ร ะ แส ไฟ 
(ท ี ่ อ ย ู ่ 

เห น ื อ ขึ ้ ว ต ่ อ ส า ย ไฟ เข ้ า ) 

ด ี ด อ อ ก ม า 





ล ด จ ํ า น ว น อ ุ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง ก ั บ ป 8 ล ง 
โด ย ด ึ ง ป ล ี ๊ ก ขอ ง อ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง อ อ ก แล ะ ก ด 
ป ุ ่ ม บ น ส ว ิ ท ช์ ต ั ด ก ร ะ แส ไฟ ก ล ั บ ล ง ไป 
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ป ั ญ ห า แล ะ ส า เห ต ุ ท ี ่ เป ็ น ไป ไ 
ด ้ 


ว ิ ธี ก า ร แก ้ ไข 





ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ ล ด แร ง ด ั น ไฟ ห ร ื อ เพ ิ ่ ม แร ง ด ั น ไฟ ต ิ ด ขึ ้ น 





ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ ล ด แร ง ต ดั น ไฟ ห ร ื 
อ เพ ิ ่ ม 

แร ง ด ั น ไฟ ต ิ ด ขึ ้ น 

ร ะ บ บ ขอ ง ค ุ ณ ป ร ะ ส บ ก ั บ ภา ว 
ะ แร ง ด ั น 

ไฟ ต ํ า ห ร ื อ ส ู ง เก ิ น ไป เป ็ น เว ล 

า น า น 


ให ้ ช่ า ง ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ท ี ่ เห ม า ะ ส ม ม า ต ร ว จ ว ่ า ม ี ป ั ญ ห า เก ี ่ ย ว ก ั บ ไ 
ฟ ฟ ้ า ห ร ื อ ไม ่ ห า ก ย ั ง เก ิ ด 
ป ั ญ ห า อ ย ู ่ ให ้ ต ิ ด ต ่ อ ขอ ค ว า ม ช่ ว ย เห ล ื อ จ า ก ก า ร ไฟ ฟ้า 





ส ว ิ ท ช์ ต ั ด ก ร ะ แส ไฟ ใน อ า ค า ร ด ี ด ก ล ั บ 





ส ว ิ ท ช์ ต ั ด ก ร ะ แส ไฟ ใน อ า ค า 
ร ด ิ ด ก ล ั บ 
ใน ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร ท ํ า ง า น ป ก ต ิ 


ร ุ ่ น 100V: เ พ ื ่ อ ให ้ ส า ม า ร ถ ท ํ า ง า น ได ้ อ ย ่ า ง เต ็ ม ท ี ่ ใน ร ุ ่ น 
1500 ห A ต ้ อ ง เป ล ี ่ ย น ป ล ิ ๊ ก 15 

แอ ม ป ์ ท ี ่ ให ้ เป ็ น ป ล ั ๊ ก 20 แอ ม ป ์ 

ต ้ อ ง ให ้ ช่ า ง ท ี ่ ม ี ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ เห ม า ะ ส ม เป ล ี ่ ย น ป ล ิ ๊ ก ให ้ 





UPS ใช ้ ก ร ะ แส ไฟ จ า ก แบ ต เต อ ร ี ่ ถึ ง แม ้ ว ่ า จ ะ ม ี ก ร ะ แส ไฟ เข ้ า จ า ก อ า ค า ร เป ็ น ป ก ต ิ ก ็ ต า ม 





ส ว ิ ท ช์ ต ั ด ก ร ะ แส ไฟ ขอ ง 
บ ท ร ด ิ ด ก ล ั บ 


แร ง ด ั น ไฟ จ า ก อ า ค า ร ส ู ง ม า ก 
ต ํ า ม า ก 

ห ร ื อ แป ร ป ร ว น ม า ก 

เค ร ื ่ อ ง ก ํ า เน ิ ด ไฟ ฟ้า 

ร า ค า ถู ก ชน ิ ด ใช ้ น ํ า ม ั น อ า จ 

ท ํ า ให ้ แร ง ด ั น 

ไฟ แป ร ป ร ว น 


ล ด จ ํ า น ว น อ ป ก ร ณ์ ท ี ่ ต ่ อ พ ่ ว ง ก ั บ ป PS ล ง 

โด ย ถอด ป ล ิ ๊ ก อ ุ ป ก ร ณ์ อ อ ก แล ะ ป ุ ่ ม บ น 

ส ว ิ ท ช์ ต ั ด ก ร ะ แส ไฟ (ท ี ่ ด ้ า น ห ล ั ง ขอ ง ป 8) ก ล ั บ ล ง ไป 

ข้า ย บ 2 ร ไป เส ี ย บ ก ั บ แห ล ่ ง จ ่ า ย ไฟ อ ื ่ น ใน ว ง จ ร อ ื ่ น 

ท ด ส อ บ แร ง ด ั น ไฟ เข ้ า เค ร ื ่ อ ง โด ย 

ใช ้ ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ก า ร แส ด ง แร ง ด ั น ไฟ ขอ ง อ า ค า ร (อ ่ า น ด ้ า น ล ่ า ง ) 
ให ้ ล ด ค ว า ม ไว ต ่ อ แร ง ด ั น 

ไฟ ล ง ห า ก อ ป ก ร ณ์ ต ่ อ พ ่ ว ง ส า ม า ร ถ ท ํ า ง า น ได ้ ใน ส ภา ว ะ ด ั ง ก ล ่ า 
ว 


ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ ป ร ะ จ ไฟ ใน แบ ต เต อ ร ี ่ แล ะ โห ล ด แบ ต เต อ ร ี ่ ก ะ พ ร ิ บ พ ร ้ อ ม ก ั น 





บ PS ป ิ ด เค ร ื ่ อ ง ล ง 

อ ุ ณ ห ภู ม ิ ภา ย ใน ขอ ง ป PS 
เก ิ น ก ว ่ า 

อ ณ ห ภุ ม ิ ท ี ่ ส า ม า ร ถ ท ํ า ง า น ได ้ 
อ ย ่ า ง 

ป ล อ ด ภั ย 








ต ร ว จ ส อ บ ว ่ า อ ณ ห ภู ม ิ ใน ห ้ อ ง อ ย ู ่ ภา ย ใน พ ิ ก ั ด ท ี ่ ร ะ บ ส ํ า ห ร ั บ ก า ร 
ท ํ า ง า น ขอ ง เค ร ื ่ อ ง 

ต ร ว จ ส อ บ ว ่ า ได ้ ร ั บ ก า ร ต ิ ด ต ั ้ ง อ ย ่ า ง ถู ก ต ้ อ ง 

โด ย ให ้ ม ี ก า ร ร ะ บ า ย อ า ก า ศ อ ย ่ า ง เพ ี ย ง พ อ 

ป ล ่ อ ย ให ้ ป PS เย ็ น ล ง จ า ก น ั ้ น เป ิ ด ป PS ขึ ้ น ให ม ่ 

ห า ก ย ั ง ม ี ป ั ญ ห า อ ย ู ่ ให ้ ต ิ ด ต ่ อ APC ที ่ www.apc.com/supoport 
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ป ั ญ ห า แล ะ ส า เห ต ุ ท ี ่ เป ็ น ไป ไ 


ว ิ ธี ก า ร แก ้ ไข 





ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ก า ร ว ิ น ิ จ ฉั ย แร ง ด ั น ไฟ ฟ้า จ า ก อ า ค า ร 





แร ง ด ั น ไฟ ฟ้า จ า ก อ า ค า ร 
230V 120V 100V 
0266 0133 0119 
0248 0123 0109 
0 229 0115 0100 
0210 0105 091 
0191 098 081 
7 Batt = 

[] “ก [ ] 





บ ก ร 

ม ี ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ก า ร ว ิ น ิ จ ฉั ย ท ี ่ แส ด ง แร ง ต ้ น ไฟ ฟ้า จ า ก อ า ค า ร เส ี ย บ 
บ PS เข ้ า ก ั บ 

ก ร ะ แส ไฟ จ า ก อ า ค า ร โด ย ป ก ต ิ 


ก ด ป ุ ่ ม %% ค ้ า ง ไว ้ เพ ื ่ อ ด ู แท ่ ง ก ร า ฟ แ ส ด ง แร ง ด ั น ไฟ ฟ้า 

ห ล ั ง จ า ก ส อ ง ห ร ื อ ส า ม ว ิ น า ท ี 

ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ LE บ ห ้ า ด ว ง ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ ป ร ะ จ ไฟ ใน แบ ต เต อ ร ี ่ 
แล ะ [ไห ที ่ ป ร า ก ฏ อ ย ู ่ ท ี ่ 

ด ้ า น ขวา ขอ ง แผ ง ด ้ า น ห น ้ า แส ด ง แร ง ด ั น ไฟ ฟ้า เข ้ า 


ก ร ุ ณา อ ่ า น ต ั ว เล ข แ ร ง ต ้ น ไฟ ท า ง ซ้ า ย (ไม ่ ม ี ต ั ว เล ข เ ห ล ่ า น ี ้ บ น 
UPS) 


ก า ร แส ด ง ผล ร ะ บ ว ่ า แร ง ด ั น ไฟ อ ย ู ่ ร ะ ห ว ่ า ง ค ่ า ท ี ่ ป ร า ก ฏ ข ึ ้ น แล ะ 
ค ่ า ถัด ไป ท ี ่ ส ู ง ขึ ้ น 

ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ ต ิ ด ขึ ้ น ส า ม ด ว ง แส ด ง ว ่ า แร ง ด ั น ไฟ อ ย ู ่ ใน พ ิ ก ั ด ป ก ต ิ 
ห า ก ไม ่ ม ี ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ ต ิ ด ขึ ้ น แล ะ เส ี ย บ ป PS 


อ ย ู ่ ก ั บ แห ล ่ ง จ ่ า ย ไฟ ท ี ่ ท ํ า ง า น เป ็ น ป ก ต ิ 
แส ด ง ว ่ า แร ง ต ้ น ไฟ ต ํ า ม า ก 


ห า ก ส ั ญ ญ า ณ ไ ฟ ท ั ้ ง ห ้ า ด ว ง ต ิ ด ขึ ้ น แส ด ง ว ่ า แร ง ต ้ น ไฟ ส ู ง ม า ก 
ค ว ร ให ้ ช่ า ง ไฟ ม า ต ร ว จ 








MN 


ก า ร เร ิ ่ ม ท ด ส อ บ ต ั ว เอ ง ขอ ง ป 08 เป ็ น ส ่ ว น ห น ึ ่ ง ขอ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร น ี ้ 
แล ะ จ ะ ไม ่ ม ี ผล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ก า ร แส ด ง แร ง ด ั น ไฟ 


19 





ก า ร ซ่ อ ม แซ ม 


ห า ก ป 5 จํา เป ็ น ต ้ อ ง ได ้ ร ั บ ก า ร ซ่ อ ม แซ ม อ ย ่ า ส ่ ง ป 8 ค ื น ให ้ แก ่ ผู ้ แท น จ ํ า ห น ่ า ย 
ก ร ุ ณา ป ฏิ บ ั ต ิ ต า ม ข้ น ต อ น เห ล ่ า น ี 


1. 
2. 


อ ่ า น ว ิ ธี แก ้ ไข ป ั ญ ห า ใน ส ่ ว น ก า ร แก ้ ไข ป ั ญ ห า เพ ื ่ อ แก ้ ไข ป ั ญ ห า ท ี ่ เก ิ ด ขึ ้ น โด ย ท ั ่ ว ไป 


๑ 7 =% «ซ้ a 1 1 a 
ห า ก ป ั ญ ห า ย ั ง เก ิ ด ขืน ก ร ุ ณา ต ิ ด ต ่ อ ฝ่า ย บ ร ิ ก า ร ล ู ก ค ้ า ขอ ง APC 
ห ร ื อ ไป ท ี ่ เว ็ บ ไซ ต ์ ขอ ง APC i www.apc.com/support 


จ ด ห ม า ย เล ข ร ่ น ห ม า ย เล ข ป ร ะ จ ํ า เค ร ื ่ อ ง แล ะ ว ั น ท ี ่ ซื ้ อ ป P5 ไว ้ 

ห า ก ค ุ ณ ต ิ ด ต ่ อ ฝ่า ย บ ร ิ ก า ร ล ู ก ค ้ า ขอ ง APC 

เจ ้ า ห น ้ า ท ี ่ จ ะ ขอ ให ้ ค ุ ณ อ ธิ บ า ย ป ั ญ ห า ขอ ง ค ุ ณ ใ ห ้ ฟั ง แล ะ ห า ก เป ็ น ไป ได ้ 
จ ะ พ ย า ย า ม แก ้ ไข ป ั ญ ห า ให ้ ค ุ ณ ท า ง 

โท ร ศั พ ท ์ ห า ก ไม ่ ส า ม า ร ถ แ ก ้ ไข ป ั ญ ห า ท า ง โท ร ศั พ ท ์ ได ้ 

เจ ้ า ห น ้ า ท ี จ ะ อ อ ก ห ม า ย เล ขอ น ุ ม ั ต ิ ก า ร ส ่ ง ว ้ ส ด ค ื น 

(ห ม า ย เล ข RMA) ให ้ แก ่ ค ุ ณ 

ห า ก ป PS อ ย ู ่ ใน ร ะ ย ะ เว ล า ก า ร ร ั บ ป ร ะ ก ั น 

ค ุ ณ ไ ม ่ ต ้ อ ง เส ี ย ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ใน ก า ร ซ่ อ ม แซ ม 


น ํ า บ PS ใส ่ ใน ก ล ่ อ ง เด ิ ม ห า ก ไม ่ ได ้ เก ็ บ ก ล ่ อ ง ไว ้ 
ก ร ุ ณา อ ่ า น ข้ อ ม ู ล เก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร ขอ ก ล ่ อ ง ให ม ่ ได ้ ท ี ่ เว ็ บ ไซ ต ์ ขอ ง APC 


a 
N www.apc.com/support 


น ํ า ป PS ใส ่ ใน ก ล ่ อ ง ให ้ ด ี 

เพ ื ่ อ ป ้ อ ง ก ั น ค ว า ม เส ี ย ห า ย ท ี ่ อ า จ เก ิ ด ขึ ้ น ใน ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร ขน ส ่ ง 

อ ย ่ า ใช ้ เม ็ ด โฟ ม ใน ก า ร 

บ ร ร จ ุ 

ก า ร ร ั บ ป ร ะ ก ั น จ ะ ไม ่ ค ร อ บ ค ล ุ ม ถึ ง ค ว า ม เส ี ย ห า ย ท ี ่ เก ิ ด ขึ ้ น ใน ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร ขน ส ่ ง 








© 


ด ึ ง ขึ ้ ว ต ่ อ แบ ต เต อ ร ื ่ อ อ ก ก ่ อ น ท ี ่ จ ะ ขน ส ่ ง ป PS เส ม อ 
เพ ื ่ อ ให ้ เป ็ น ไป ต า ม ก ฎ ข ้ อ บ ั ง ค ั บ ขอ ง ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม ขอ ง ส ห ร ั ฐ ฯ (D0T) 


อ า จ ท ิ ้ ง แบ ต เต อ ร ี ่ ไว ้ ใน ป 58 ได ้ ไม ่ จ ํ า เป ็ น ต ้ อ ง ด ึ ง แบ ต เต อ ร ี ่ อ อ ก ม า จ า ก 
UPS 





4. 


เข ี ย น ห ม า ย เล ข RM ล A ไว ้ บ น ก ล ่ อ ง 
5. ส ่ ง ป PS ไป ย ั ง ท ี ่ อ ย ู ่ ท ี ่ ฝ่า ย บ ร ิ ก า ร ล ู ก ค ้ า แจ ้ ง ให ้ ค ุ ณ ท ร า บ 


โด ย ป ร ะ ก ั น ก า ร ส ่ ง แล ะ ชํา ร ะ ค ่ า ส ่ ง ล ่ ว ง ห น ้ า 


ก า ร ต ิ ด ต ่ อ APC 
ก ร ุ ณา อ ่ า น ข้ อ ม ู ล ท ี ่ ม ี ให ้ ใน เว ็ บ ไซ ต ์ ขอ ง AP©€ ท ี ่ 


http://www.apc.com/support 
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6: ข้ อ ม ู ล เก ี ่ ย ว ก ั บ ก ฎ ข ้ อ บ ั ง ค ั บ แล ะ ก า ร ร ั บ ป ร ะ ก ั น 


ก า ร อ น ุ ม ั ต ิ ขอ ง ห น ่ ว ย ง า น ค ว บ ค ุ ม แล ะ ค ํ า เต ื อ น เก ี ่ ย ว ก ั บ ค ว า ม ถี ว ิ ท ย 
ร ุ ่ น 230V 





OS EG น ี ่ ค ื อ ผล ิ ต ภั ณ ฑ ์ 0| ล ธร ภ A เม ื ่ อ ใช ้ ใน บ ้ า น 
๐ 65 CE ผล ิ ต ภั ณ ฑ ์ น ี ่ อ า จ ท ํ า ให ้ เก ิ ด 
EE ” MEB! ก า ร แท ร ก แซ ง ส ั ญ ญ า ณ ว ิ ท ย 
ซึ ่ ง ผู ้ ใช ้ อ า จ ต ้ อ ง ด ํ า เน ิ น ก า ร แก ้ ไข 
ป ั ญ ห า ก า ร แท ร ก แซ ง ด ั ง ก ล ่ า ว 











ร ุ น 1207 
oy 
iB FE 
LISTED 42C2 LR 63938 ง 
E95463 





๑ ๑ 


อ ุ ป ก ร ณ์ น ี ้ ได ้ ร ั บ ก า ร ท ด ส อ บ แล ะ พ บ ว ่ า ม ี ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ต า ม ข้ อ จ ํ า ก ั ด ส ํ า ห ร ั บ อ ุ ป ก ร ณ์ ด ิ จ ิ ท ั ล | ล ธร ด ต า ม ส ่ ว น ที ่ 
15 ขอ ง ก ฎ เ ก ณ ฑ ์ ขอ ง FC€ ข้ อ จ ํ า ก ั ด 

เห ล ่ า น ี ้ ม ี ขึ ้ น เพ ื ่ อ ให ้ ค ว า ม ค ุ ้ ม ค ร อ ง โด ย ส ม เห ต ุ ส ม ผล ต ่ อ อ ั น ต ร า ย ซึ ่ ง อ า จ เก ิ ด ขึ ้ น ได ้ จ า ก ก า ร แท ร ก แซ ง 

เม ื ่ อ ใช ้ อ ุ ป ก ร ณ์ น ี ้ ใน อ า ค า ร ส ถา น ท ี ่ ท ํ า ง า น 

อ ป ก ร ณ์ น ี ่ ท ํ า ให ้ เก ิ ด ใช ้ แล ะ ส า ม า ร ถ แ ผ่ พ ล ั ง ง า น ค ว า ม ถี ่ ว ิ ท ย 

แล ะ ห า ก ไม ่ ได ้ ร ั บ ก า ร ต ิ ด ต ั ้ ง แล ะ ใช ้ ต า ม ค ํ า แน ะ น ํ า ใน ค ู ่ ม ื อ อ า จ ท ํ า ให ้ เก ิ ด ก า ร แท ร ก แซ ง 

ต ่ อ ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ท า ง ว ิ ท ย ได้ 

ก า ร ใช ้ อ ุ ป ก ร ณ์ น ี ้ ใน ท ี ่ อยู่ อ า ศั ย ม ี แน ว โน ้ ม ว ่ า จ ะ ท ํ า ให ้ เก ิ ด ก า ร แท ร ก แซ ง ท ี ่ อ า จ เป ็ น อ ั น ต ร า ย ได ้ ใน ก ร ณี น ี ้ 

ผู ้ ใช ้ จ ะ เป ็ น ผู ้ ร ั บ 

ผิ ด ชอบ ส ํ า ห ร ั บ ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ใน ก า ร แก ้ ไข ป ั ญ ห า ก า ร แ แ ท ร ก แซ ง ด ั ง ก ล ่ า ว เอ ง 


ต ้ อ ง ใช ้ ส า ย เค เบ ิ ล ส ั ญ ญ า ณ ก ั น ค ล ื ่ น ร บ ก ว น ก ั บ ผล ิ ต ภั ณ ฑ ์ น ี ้ เพ ื ่ อ ให ้ เป ็ น ไป ต า ม ข้ อ จ ํ า ก ั ด ๐ | ล ธ ธ ร / ขอ ง 
FCC 








EERAA: 
ELTHHORARAR KER 
9 ๆ 97] ศา ร : ๆ % ะ @ ๕ 9 44 ว ด 
ฮา ว ด ร ษา ช้ ว ม า EAE 








% ซ ว เช อ ม 

ร ุ ่ น 100V 
UL ZOREH. BIEEES BRMSHEMMGRS (0 ๐ ๐ 1) ๐ 5๒ 6 
5 เว <792. เ 1 ศี ละ ทั ร เธ ร, อ ร เร ว ร ว เพ ห ย เท ง อ - ชร 


9 ๕9 ส ยง จ 225 ท 3 ะ 9. 9 อ 9 ๒ ๑ 6 เ เณ เ ๕ เศ ภพ 75 ะ 59 5 ะ ไช วา 
ร ะ ว ด ธิ ๕ รา อ ฯ ข ๕ 76 ท 3 ะ 9 . 
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๐ ฆ ่ ๕ 2/ ๕ / ๓ 
ค ํ า แถลง เก ี ย ว ก ั บ ก า ร เป ็ น ไป ต า ม ก ฎ ข ้ อ บ ั ง ค ั บ 
CE 2001 


EC Declaration of Conformity 





We. the undersigned, declare under our sole responsibility that the equipment specified below conforms to the 
following standards and directives: 


Standards to Which Conformity Declared: เพ ร 0091-1. EN60950., EN50091-1-1, IEC60950 
EN55022, EN50091-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3 

Application of Council Directives: 73/23/EEC, 93/68/EEC 
89/336/EEC, 92/31/EEC, 91/157/EEC 

Type of Equipment: Uninterruptible Power Supply 

Model Numbers: SUA1000L, SUA15OOL SUA1000IX219, 
SUA15OOIX219, SUA7SOXLI, SUA 10OOXLI, 
APCIOIA 


American Power Conversion 
132 Fairgrounds Road 
West Kingston, Rhode Island, 02892, USA 


-OF- 


Manufacturer's Name and Address: 


American Power Conversion (A. PC.) b. v. 
Ballybritt Business Park 

Galway. Ireland 

of- 

American Power Conversion 

Main Avenue, Peza 

Rosario, Cavite, Philippines 

-OF- 

American Power Conversion 

2nd Street, Peza, Cavite Economic Zone 
Rosario, Cavite Philippines 

OF- 

American Power Conversion 

Lot 32 Phase 1 Carmelray Industrial Park 
Canlubang. Calamba, Luguna Philippines 
-OF- 

APC (Suzhou) UPS Co., Ltd 

No. 189 Suhong Road, China-Singapore 


Importer’s Name and Address: Suzhou Industrial Park 
Suzhou 215021, Jiangsu, PR.C 
American Power Conversion (A. P. C.) b. v. 
Ballybritt Business Park 
Galway, Ireland 


Rh 
Place: N. Billerica, MA U.S ๒ - 


5 ๓ 01 
Richard J. Everett, Sr. Regulatory Compliance Engineer 
) / 7 
Place: Galway, Ireland 4 5 ล ๓ 01 


Ray S. Ballard, Managing Director, Europe 
Phone: 353 917 02000 Fax: 353 9175 6909 








QO QI ๐ ๕ ๑ 
ก า ร ร ั บ ป ร ะ ก ั น แบ บ ค จํา ก ั ด 
American Power Conversion (APC) ร ั บ ป ร ะ ก ั น ว ่ า ผล ิ ต ภั ณ ฑ ์ ขอ ง บ ร ิ ษั ท ฯ ป ร า ศ จ า ก ข้ อ บ ก พ ร ่ อ ง 
ท ั ้ ง ใน ด ้ า น ว ั ส ด ุ แล ะ ค ุ ณ ภ า พ ขอ ง ผล ิ ต ภั ณ ฑ ์ เป ็ น 
เว ล า ส อ ง ป ี น ั บ จ า ก ว ั น ท ี ่ ซื ้ อ ผล ิ ต ภั ณ ฑ ์ ภา ร ะ ร ั บ ผิ ด ชอบ ขอ ง บ ร ิ ษั ท ฯ 
ภา ย ใต ้ ก า ร ร ั บ ป ร ะ ก ั น น ี ้ จ ํ า ก ั ด อ ย ู ่ ท ี ่ ก า ร ซ่ อ ม ห ร ื อ เป ล ี ่ ย น ผล ิ ต ภั ณ ฑ ์ ท ี ่ บ ก พ ร ่ อ ง ให ้ 
ท ั ้ ง น ี ้ ขึ ้ น อ ย ู ่ ก ั บ ด ุ ล พ ิ น ิ จ ขอ ง บ ร ิ ษั ท ฯ ใน ก า ร ขอ ร ั บ บ ร ิ ก า ร ต า ม ก า ร ร ั บ ป ร ะ ก ั น น ี ้ 
ค ุ ณ ต ้ อ ง ขอ ห ม า ย เล ข ก า ร อ น ม ั ต ิ ว ั ส ด ค ื น (Returned Material 
Authorization ห ร ื อ RMA) จ า ก ฝ่า ย ส น ั บ ส น น ล ู ก ค ้ า ผล ิ ต ภั ณ ฑ์ ต ้ อ ง ถู ก ส ่ ง ค ื น 
โด ย ชํา ร ะ ค ่ า ส ่ ง ล ่ ว ง ห น ้ า แล ้ ว แล ะ ต ้ อ ง ส ่ ง ร า ย ล ะ เอ ี ย ด โด ย ย ่ อ เก ี ่ ย ว ก ั บ 
ป ั ญ ห า ท ี ่ พ บ แล ะ ห ล ั ก ฐา น ย ื น ย ั น ว ั น ท ี ่ ซื ้ อ แล ะ ส ถา น ท ี ่ ซื ้ อ ผล ิ ต ภั ณ ฑ์ ด ั ง ก ล ่ า ว ม า ด ้ ว ย 
ก า ร ร ั บ ป ร ะ ก ั น น ี ้ ไม ่ ม ี ผล ก ั บ อ ป ก ร ณ์ ท ี ่ ได ้ ร ั บ ค ว า ม เส ี ย ห า ย จ า ก 
อ บ ั ต ิ เห ต ก า ร ล ะ เล ย ไม ่ เอ า ใจ ใส ่ ห ร ื อ ก า ร ใช ้ ใน ท า ง ท ี ่ ผิ ด 
ห ร ื อ ผล ิ ต ภั ณ ฑ ์ ท ี ่ ถู ก แก ้ ไข ห ร ื อ ด ั ด แป ล ง ใน ท า ง ใด ก ็ ต า ม ก า ร ร ั บ ป ร ะ ก ั น น ี ่ ใช ้ ได ้ ก ั บ ผู ้ ซื ้ อ 
ค น แร ก เท ่ า น ั ้ น ผู ้ ซึ ่ ง ต ้ อ ง ล ง ท ะ เบ ี ย น ผล ิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย ่ า ง ถู ก ต ้ อ ง ภา ย ใน ส ิ บ ว ั น น ั บ จ า ก ว ั น ท ี ่ ซื ้ อ 
ย ก เว ้ น แต ่ จ ะ ร ะ บ ไว ้ ใน ท ี ่ น ี ้ AMERICAN POWER CONVERSION ไม ขอ ร ั บ ป ร ะ ก ั น ใด ๆ 
ท ั ้ ง โด ย ชั ด แจ ้ ง ห ร ื อ โด ย น ั ย ร ว ม ถึ ง ก า ร ร ั บ ป ร ะ ก ั น ค ว า ม 
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จ ํ า ห น ่ า ย แล ะ ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ส ํ า ห ร ั บ จ ุ ด ม ุ ่ ง ห ม า ย ใด ๆ โด ย เฉ พ า ะ 
ร ั ฐ บ า ง ร ั ฐ ไ ม ่ อ น ญา ต ให ้ ม ี ก า ร จ ํ า ก ั ด ห ร ื อ ก า ร ไม ่ ค ร อ บ ค ล ุ ม ถึ ง ขอ ง 
ก า ร ร ั บ ป ร ะ ก ั น โด ย น ั ย ด ั ง น ั ้ น ข้ อ จ ํ า ก ั ด ห ร ื อ ก า ร ไม ่ ค ร อ บ ค ล ุ ม ด ั ง ท ี ่ ก ล ่ า ว ม า ข้ า ง ต ้ น อ า จ ไม ่ ม ี ผล ต ่ อ ผู ้ ซื ้ อ 
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ย ก เว ้ น แต ่ ท ี ่ ได ้ ร ะ บ ไว ้ ข้ า ง ต ้ น ไม ่ ว ่ า ใน ก ร ณี ใด ก ็ ต า ม AP€C 

ไม ่ ม ี ภา ร ะ ร ั บ ผิ ด ชอบ ส ํ า ห ร ั บ ค ว า ม เส ี ย ห า ย ท ั ้ ง ท า ง ต ร ง ท า ง อ ้ อ ม พ ิ เศ ษ โด ย บ ั ง เอ ิ ญ ห ร ื อ 
ค ว า ม เส ี ย ห า ย ท ี ่ ต า ม ม า อ ั น เป ็ น ผล ม า จ า ก ก า ร ใช ้ ผล ิ ต ภั ณ ฑ ์ น ี ้ ถึ ง แม ้ ว ่ า บ ร ิ ษั ท ฯ 

จ ะ ได ้ ร ั บ แจ ้ ง ให ้ ท ร า บ เก ี ่ ย ว ก ั บ ค ว า ม เป ็ น ไป ได ้ ขอ ง ค ว า ม เส ี ย ห า ย ด ั ง 

ก ล ่ า ว โด ย เฉ พ า ะ อ ย ่ า ง ย ิ ่ ง APC จ ะ ไม ่ ม ี ภา ร ะ ร ั บ ผิ ด ชอบ ต ่ อ ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ใด ๆ เช ่ น 

ก า ร ส ู ญ เ ส ี ย ผล ก ํ า ไร ห ร ื อ ร า ย ได ้ ก า ร ส ู ญ เ ส ี ย อ ป ก ร ณ์ ก า ร ส ู ญ เ ส ี ย ก า ร ใช ้ 

อ ุ ป ก ร ณ์ ก า ร ส ู ญ เ ส ี ย ซอ ฟ ต ์ แว ร ์ ก า ร ส ู ญ เ ส ี ย ข้ อ ม ู ล ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ส ํ า ห ร ั บ ส ิ ่ ง ท ด แท น 

ก า ร เร ี ย ก ร ้ อ ง โด ย บ ุ ค ค ล ท ี ่ ส า ม ห ร ื อ อ ื ่ น ๆ 


เน ื ้ อ ห า ท ั ้ ง ห ม ด ได ้ ร ั บ ก า ร จ ด ล ิ ข ส ิ ท ธิ ์ @ 2001 โด ย American Power Conversion Corporation 
= ๑ ๕ ฆ a 5 เน 

ส ง ว น ล ิ ข ส ิ ท ธิ ์ ท ุ ก ป ร ะ ก า ร ห ้ า ม ก า ร ผล ิ ต ซ้ า ไม ่ ว ่ า จ ะ โด ย 

บ า ง ส ่ ว น ห ร ื อ ท ั ้ ง ห ม ด 


“๒ 6 Smart-UPS แล ะ PowerChute เป ็ น เค ร ื ่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค ้ า จ ด ท ะ เบ ี ย น ขอ ง American Power 
Conversion Corporation เค ร ื ่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค ้ า อ ื ่ น 
ท ั ้ ง ห ม ด เป ็ น ท ร ั พ ย ์ ส ิ น ขอ ง เจ ้ า ขอ ง เค ร ื ่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค ้ า น ั ้ น 
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